Du Uhr 


Struming: J4J4 (Daumen) 


F Dm Gm C7 | | 

F Dm Gm | | 

Du Uhr, halt ein zu zähl‘n die Stunden, 

F Dm C7 | | 

denn das macht mich total verrückt. 

F Dm Gm | | 

Sie geht nun fort von hier für immer, 

F Dm C7 | | 

schon wenn der neue Tag anbricht. 

F Dm Gm 

Nicht sind mehr unsre stillen Nächte 
F Dm C7 

bestimmt für liebestrunk'nes Herz, 

F Dm Gm 

und dein Geticke mich erinnert, 

F Dm C7 

wie unabwendbar dieser Schmerz. 

A# Dm A 

Du Uhr, beende deine Runden, 

A# C7 F 

weil sonst mein Leben nun erlischt; 

Gm C7 F Dm 

ihr Stern allein ist’s, der erhellt mein Dasein, 

Gm C7 F 

bin so ohne ihre Liebe doch nichts. 

A# Dm A 

Halt fest die Zeit mit beiden Händen, 

A# C7 F 

lass diese Nacht für ewiglich, 

Gm C7 F Dm 

damit sie niemals geh’n wird von mir, 

Gm C7 F 

damit nie kommt mehr Tageslicht. 

F Dm Gm | | F Dm C7 | | F Dm Gm | | F Dm C7 | | 

A# Dm A 

Du Uhr, beende deine Runden, ... 

Gm C7 F | 

damit nie kommt mehr Tageslicht. 
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